NTONT Korczak KOMORO 


b. obywatel ziemski, oficer pułku gwardyi grenadyerów wojsk polskich z r. 1831, 


urodz. w r. 1810, opatrzony św. Sakramentami, dnia 4 Grudnia 1892 roku 
zasnął w Panu. 
Pogrzeb odbędzie się we Wtorek dnia 6-go b. m. o godzinie 3-ciej popołudniu z klasztoru XX. Emerytów przy 


uliey Sławkowskiej wprost na ementarz, gdzie zwłoki zasłużonego Weterana w ich wspólnym grobie złożone 
zostaną, na któryto obrzęd Komitet Opieki nad Weteranami W. P. 1831 r. Kolegów Zmarłego i Rodaków zaprasza. 


zakład pogrzebowy „Pompes funebres“ A. Szafrańskiego jw Krakowie. 
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